MODEL 


POTENTIOMETER 
ALT. 1 


POTENTIOMETER 
ALT. 2 


FAN 


TRANSFORMER 


LF_BOARD 


HF UNIT 


INPJIOARD 


LED BOARD 


POWER SUPPLY A 
230V 


POWER SUPPLY A 
115 V 


POWER SUPPLY B 
230V 


POWER SUPPLY B 
115 V 


SS 1300 


VR4K7LOGS6H 


X 


F80x25-24HS 


DISCONTINUED 


A13LF-F1 


X 


IN13INP-F1 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl 1-2 A 


X 


SP80FB-2xll-2 


X 


SS 1400 


VR47KLOG6H 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


X 


X 


X 


X 


LAB 300 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


X 


3/TRAFO 


A02H-2-2 


X 


3/MODER 


LDP42 


X 


X 


X 


X 


LAB 500 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


5/TRAFO 


A5LF-F1 


X 


IN5INP-F1 


LD92-2xl3-2 (R1,101=1K5) 


X 


X 


X 


X 


LAB 1000 


VR10KLIN31_TOK 


VR4K7LOGS6H 


F80x25-24HS 


10/TRAFO 


A10LF-F1 


X 


IN10INP-F1 


LD92-2xl3-2 (Rl, 101 =820) 


X 


X 


X 


X 


LAB 1200 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A12LF-F1 


X 


IN12INP-F1 


LD54-4x-2 


SP80FA-4x6-2A 


SP80FA-4x6-2U 


SP80FB -4x6-2 


SP80FB-4x6-2U 


LAB 1200C 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A12LF-F1 


X 


IN12INP-F1 


LD54-4x-2 


SP80FA-4x6-2A 


SP80FA-4x6-2U 


SP80FB -4x6-2 


SP80FB-4x6-2U 


LAB 1300C 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A13LF-F1 


X 


IN13INP-F1 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xll-2 


SP80FB-2xll-2U 


LAB 1500 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F120x25-24 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


X 


IN15INP-F1 


DISCONTINUED 


X 


X 


X 


X 


LAB 1600 


VR 1 OKI IN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A16LF-F1 


X 


IN16INP-F1 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


LAB 2000 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


VR4K7LOGS6H 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-10-2 


A20TDH-32-2 


IN20INP-F1 


LD92-2xl3-2 (R1,101=SO) 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


LAB 2000C 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-10-2 


A20TDH-32-2 


IN20INP-F1 


LD92-2xl3-2 (R1,101=SO) 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


LAB 2002 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-17-2 


A20TDH-32-2 


*IN2002INP-F1 


LD92-2xl3-2 (R1,101=SO) 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


LAB 4000 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A20TDL-32-2 


A20TDH-32-2 


* IN40INP-F1 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 


IP 450 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


X 


K45TOd 1 65h35_LAB 


A02H-2-2 


X 


AIDHA 


LDP42 


X 


X 


X 


X 


IP 900 


VR 1 OKI IN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


K9TOdl655h3 5_LAB 


A04B-4.5-2 


X 


IN2G-CBG 


LD44-2xl3-2 


PS14A-2x4.5-2 


PS14A-2x4.5-2 


PS14B-2x3-2 


PS14B-2x3-2U 


IP 1150Q 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


1 K2TOd 1 45h75_LAB 


A04B-3-2 


X 


IN4-C 


LD44-4x3-2 


PS14A-4x3-2 


PS14A-4x3-2 


PS14B-4x3-2 


PS14B-4x3-2U 


IP 1350 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


1 K3TOd 1 75h75_LAB 


A08B-6.5-2 


X 


IN2G-CBG 


LD44-2xl3-2 


PS14A-2x6.5-2 


PS14A-2x6.5-2 


PS14B-2x6.5-2 


PS14B-2x6.5-2U 


IP 2100 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


2K 1 TOd 1 85h80_LAB 


A08B-10-2 


X 


IN2G-CBG 


LD44-2xl3-2 


PS14A-2xl3-2 


PS14A-2xl3-2 


PS14B-2xl3-2 


PS14B-2xl3-2U 


FP 2200 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A08B-11-2 


X 


IN2G-CXG 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xll-2 


SP80FB-2xll-2U 


FP 2400Q 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A04B-6-2 


X 


IN4-CM 


LD54-4x-2 


SP80FA-4x6-2A 


SP80FA-4x6-2U 


SP80FB -4x6-2 


SP80FB-4x6-2U 


FP 2600 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A08B-13-2 


X 


IN2G-CXGM 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


FP 3400 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-17-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2xl7-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


FP 6400 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A20TDL-32-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2x32-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 




























L’ACOUSTICS 


























LA 15 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A12LF-F2 


X 


IN12INP-F1 


LD54-4x-2 


SP80FA-4x6-2A 


SP80FA-4x6-2U 


SP80FB -4x6-2 


SP80FB-4x6-2U 


LA 15a 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A04B-6-2 


X 


IN4-CM 


LD54-4x-2 


SP80FA-4x6-2A 


SP80FA-4x6-2U 


SP80FB -4x6-2 


SP80FB-4x6-2U 


LA 17 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A16LF-F1 


X 


IN16INP-F2 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl 3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


LA 17a 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A08B-13-2 


X 


IN2G-CXGM 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


LA 24 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20LF-F 1 /A2002LF-F 1 


A20TDH-32-2 


*IN2002INP-F2 


LD92-2xl3-2 (R1,101=SO) 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


LA 24a 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-17-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2xl7-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


LA 48 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A40LF-F1 


A20TDH-32-2 


* IN40INP-F2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 


LA 48a 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A20TDL-32-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2x32-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 




























MARTIN AUDIO 


























MA 1.3 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A13LF-F1 


X 


IN13INP-F2 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xll-2 


SP80FB-2xll-2U 


MA 1.3s 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K4FUI9330 


A08B-11-2 


X 


IN2G-CXG 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xll-2 


SP80FB-2xll-2U 


MA 1.6 


VR 1 OKI TN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A16LF-F1 


X 


IN16INP-F3 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


MA 1.6s 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_2K6FUI9330 


A08B-13-2 


X 


IN2G-CXGM 


LD92-2xl3-2 


SP80FA-2xl3-2A 


SP80FA-2xl3-2U 


SP80FB-2xl3-2 


SP80FB-2xl3-2U 


MA 2.8 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A2002LF-F 1 


A20TDH-32-2 


*IN2002INP-F2 


LD92-2xl3-2 (R1,101=SO) 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


MA 2.8s 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_3K4FUI9330 


A20TDL-17-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2xl7-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2xl7-2A 


SP80FA-2xl7-2U 


SP80FB-2xl7-2 


SP80FB-2xl7-2U 


MA 4.2 


VR 1 OKI JN3 1 _TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A40LF-F1 


A20TDH-32-2 


* IN40INP-F2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 


MA 4.2s 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


LAB_6K4FUI9330 


A20TDL-32-2 


A20TDH-32-2 


IN2GTD-2x32-2 


LD92-2x32-2 


SP80FA-2x32-2 


SP80FA-2x32-2U 


SP80FB-2x32-2 


SP80FB-2x32-2U 


MA 200Q 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


lK2TOdl45h75_LAB 


A04B-3-2 


X 


IN4-C 


LD44-4x3-2 


PS14A-4x3-2 


PS14A-4x3-2 


PS14B-4x3-2 


PS14B-4x3-2U 


MA 900 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


1 K3TOd 1 75h75_LAB 


A08B-6.5-2 


X 


IN2G-CBG 


LD44-2xl3-2 


PS14A-2x6.5-2 


PS14A-2x6.5-2 


PS14B-2x6.5-2 


PS14B-2x6.5-2U 


MA 1400 


VR10KLIN31_TOK 


X 


F80x25-24HS 


2KlTOdl85h80_LAB 


A08B-10-2 


X 


IN2G-CBG 


LD44-2xl3-2 


PS14A-2xl3-2 


PS14A-2xl3-2 


PS14B-2xl3-2 


PS14B-2xl3-2U 
















*WITH OR 
WITHOUT COIL 













MODEL 


FRONT PANEL 


CHASSI 


REAR PANEL 


REAR PANEL 115V 


LEFT PANEL 


RIGHT PANEL 


HANDLE 


FILTER LEFT 


FILTER RIGHT 


FILTER SINGLE 


FILTER CLIP 
LEFT 


FILTER CLIP 
RIGHT 


FILTER CLIP SINGLE 


SS 1300 


FP-SS13FRO 


X 


RP-SS13BAK-A 


***SAME AS 230V 


SPSS13SIDL-A 


SPSS13SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DF1 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


SS 1400 


DISCONTINUED 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


LAB 300 


FP-3FRO 


CH3CHA-PBLK 


RP-3BAK-A 


***SAME AS 230V 


X 


X 


HDL 1 HEM5_FIS 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


LAB 500 


X 


CH5CHA-PBLK 


RP-5BAKA-A 


***SAME AS 230V 


X 


X 


HDL2HEM5_MEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


**DCS2LAB (1 CLIPS REMOVED) 


LAB 1000 


X 


CHI 0CHA-PB LK 


RP-10BAK-A 


***SAME AS 230V 


X 


X 


HDL2HEM5_MEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


**DCS2LAB (1 CLIPS REMOVED) 


LAB 1200 


DISCONTINUED 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


SP12SIDL-A 


SP12SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DF1 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 1200C 


FP-12CFRO 


X 


RP-12CBAK-A 


***SAME AS 230V 


SP12SIDL-A 


SP12SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DF1 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 1300C 


FP-13FRO 


X 


RP-13CBAK-A 


***SAME AS 230V 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DF1 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 1500 


DISCONTINUED 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


X 


X 


DISCONTINUED 


X 


X 


X 


LAB 1600 


FP-16FRO 


X 


RP-16BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DF1 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 2000 


FP-20FRO 


X 


DISCONTINUED 


DISCONTINUED 


SP2000SIDL-A 


SP2000SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 2000C 


FP-20CFRO 


X 


RP-20CBAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 2002 


FP-2002FRO 


X 


RP-2002BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LAB 4000 


FP-40FRO 


X 


RP-40BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


IP 450 


FP-IP450 


CH04S-PBLK 


RP-IP450 


RP-IP450U 


X 


X 


HDL I HEM5_FIS 


X 


X 


X 


X 


X 


X 


IP 900 


X 


CH06S-PBLK 


RP-IP900 


RP-IP900U 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS2LAB 


IP 1150Q 


X 


CH06S-PBLK 


RP-IP1 150Q 


RP-IPI I50QU 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS2LAB 


IP 1350 


X 


CH14S-PBLK 


RP-IP1350 


RP-IP1350U 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS2LAB 


IP 2100 


X 


CH14S-PBLK 


RP-IP2 1 00 


RP-IP2100U 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS2LAB 


FP 2200 


FP-FP2200 


X 


RP-FP2200-230-A 


RP-FP2200U-A 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


FP 2400Q 


FP-FP2400Q 


X 


RP-FP2400Q-230-A 


RP-FP2400QU-A 


SPLA04BA-A 


SPRA04BA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


FP 2600 


FP-FP2600 


X 


RP-FP2600-230-A 


RP-FP2600U-A 


SPLA08BA-A 


SPRA08BA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


FP 3400 


FP-FP3400 


X 


RP-FP3400-230-A 


RP-FP3400U-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


FP 6400 


FP-FP6400 


X 


RP-FP6400-230-A 


RP-FP6400U-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 






























L’ACOUSTICS 




























LA 15 


FP-LA15FRO 


X 


RP-LA15BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP12SIDL-A 


SP12SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 15a 


FP-LA15a 


X 


RP-LA15a-230-A 


RP-LA15aU-A 


SPLA04BA-A 


SPRA04BA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 17 


FP-LA17FRO 


X 


RP-LA17BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 17a 


FP-LA17a 


X 


RP-LA17a-230-A 


RP-LA17aU-A 


SPLA08BA-A 


SPRA08BA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 24 


FP-LA24FRO 


X 


RP-LA24BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 24a 


FP-LA24a 


X 


RP-LA24a-230-A 


RP-LA24aU-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 48 


FP-LA48FRO 


X 


RP-LA48BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 


LA 48a 


FP-LA48a 


X 


RP-LA48a-230-A 


RP-LA48aU-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM5_MEN 


DFI 39x62x5-20 


DFI 15x62x5-20 


X 


DCSL1-PBLK 


DCSR1-PBLK 


X 






























MARTIN AUDIO 




























MA 1.3 


FP-MA1.3FRO 


X 


RP-MAI.3BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM4_PEN 


DF129x66x5-20 


DF107x66x5-20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 1.3s 


FP-MA1.3s 


X 


RP-MA1 ,3s-230-A 


RP-MA1.3sU-A 


SPLA08BA-A 


SPRA08BA-A 


HDL2HEM4_PEN 


DF129x66x5-20 


DFI 07x66x5 -20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 1.6 


FP-MAI.6FRO 


X 


RP-MA1.6BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP13SIDL-A 


SP13SIDR-A 


HDL2HEM4_PEN 


DFI 29x66x5 -20 


DFI 07x66x5 -20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 1.6s 


FP-MA1.6s 


X 


RP-MA1 ,6s-230-A 


RP-MA1.6sU-A 


SPLA08BA-A 


SPRA08BA-A 


HDL2HEM4_PEN 


DFI 29x66x5 -20 


DFI 07x66x5-20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 2.8 


FP-MA2.8FRO 


X 


RP-MA2.8BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM4_PEN 


DFI 29x66x5 -20 


DFI 07x66x5 -20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 2.8s 


FP-MA2.8s 


X 


RP-MA2.8s-230-A 


RP-MA2.8sU-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM4_PEN 


DFI 29x66x5-20 


DF107x66x5-20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 4.2 


FP-MA4.2FRO 


X 


RP-MA4.2BAK-A 


***SAME AS 230V 


SP20SIDL-A 


SP20SIDR-A 


HDL2HEM4_PEN 


DF129x66x5-20 


DF107x66x5-20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 4.2s 


FP-MA4.2s 


X 


RP-MA4.2s-230-A 


RP-MA4.2sU-A 


SPLA20TDA-A 


SPRA20TDA-A 


HDL2HEM4_PEN 


DFI 29x66x5-20 


DF107x66x5-20 


X 


DCSL3-PBLK 


DCSR3-PBLK 


X 


MA 200Q 


X 


CH06S-PBLK 


RP-MA200Q-230-A 


RP-MA200QU-A 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS4MA 


MA 900 


X 


CH14S-PBLK 


RP-MA900-230-A 


RP-MA900U-A 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS4MA 


MA 1400 


X 


CH14S-PBLK 


RP-MA1400-230-A 


RP-MA1400U-A 


X 


X 


HDL2HEM4_PEN 


X 


X 


DF233x62x5-20 


X 


X 


DCS4MA 










*** WITH 115V 
STICKERS 


















-DOWN IN THE RIGHT 
CORNER 



